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400 Meteorology . 


METEOROLOGICAL TABLE, 

By Mr* Cart, of the Strand, 
For November 1811. 


Days of 
Month. 
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Deg rcesof Dry¬ 
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Hygrometer. 

Weather. 
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ERRATA. 

Page 308, in the Observations of the Comet, 
Oct. 2. for b* 5° 45' 4G" Lws\ read 5* 24° 14' 37" 
Oct, 12. for 229° 39' 28" A, It. read 229° 31' 28". 




